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INPUT AMPS AND MODE SELECT AND GAIN 



Rev lc change D3 + D5 ON PSB TO 1N4737. 
Rev IB change C26, C8 to ION and R44 to 30K1 on SSB 
REV 1AJULY 9, 02 
ADD R60A 4K99 TO MAI N BOARD 
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3B-SST SCHEMATIC 

INPUT - MAIN - POWER AMP 

FILE: 3B-SST-SCH-1C PART No: 

DATE: OCT 18 02 I DWG BY: sr I REV: kT 
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EXTERNAL 
TRIGGER INPUT 
4- 12 VAC/ DC 
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3B SST SCHEMATIC 

SOFT START + LED 

FILE: 3B-SST-SCH IB PART No: 

DATE: AUG 26, 02 | DWG BY: | REV: IB 

Rev IB change C26, C8 to ION and R44 to 30K1 on SSB 
Rev lc change D3 + D5 ON PSB TO 1N4737. 
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